Dr. HENRYK 


CLAPNIC 


UKOCHANY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIUS 


ZMARŁ DNIA 24 MARCA 1970 ROKU, PRZEŻYWSZY LAT 74. 


POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK DNIA 27 MARCA 1970 ROKU O GODZINIE 15 NA 
CMENTARZU RAKOWICKIM, O CZYM ZAWIADAMIAJA PRZYJACIOL I ZNAJOMYCH: 


ŻONA, CORKA, ZIEC I WNUCZKI. 


